KAROLINA BUCZKOWSKA 


przeżywszy lat 47, po długiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 2 stycznia 1900 r. 


W smutku pozostała matka z synami i córką zawiadamia, że wyprowadzenie zwłok odbędzie się 
we czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 3 popołudniu z kościoła św. Łazarza, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 5 b. m. o godz. 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


